PM 3000878973 




X9073 

X9073 

X9Q73 



IM13-0 

IMl 3-D 

IM13-ODP 

Run i 

1 

1/24.70-/ 

2/21.90-/ 

3/ 

0.60-/ 



19/23.30-/ 

20/21.20-/ 

17/ 

0.30-/ 



5/21.40-/ 

6/23.40-/ 

7/ 

0.70-/ 



9/23.90-/ 

10/23.10-/ 

13/ 

1.40*/ 



11/21.40-/ 

12/22.50-/ 





15/22.SO-/ 

16/22.00-/ 



Run: 

2 

13/22.40-/ 

14/21.40-/ 

15/ 

0.40-/ 



1/23.60-/ 

2/22.40-/ 

5/ 

1.20-/ 



3/23.00-/ 

4/21.50-/ 

9/ 

0.80-/ 



7/21.60-/ 

8/18.80*/ 

19/ 

0.60-/ 



11/21.20-/ 

12/18.20*/ 





17/21.90-/ 

18/21.10-/ 



Run: 

3 

9/25.80*/ 

10/23.50-/ 

11/ 

0.50-/ 



3/22.40-/ 

4/20,50-/ 

1/ 

0.40-/ 



7/24.30-/ 

B/21.40-/ 

5/ 

0.30-/ 



13/23,50-/ 

14/23.40-/ 

15/ 

0.20-/ 



17/21.90-/ 

18/23.10-/ 





19/21.80-/ 

20/21.20-/ 



Run: 

4 

5/20,80-/ 

6/22.50-/ 

7/ 

0.20-/ 



9/22.60-/ 

4/20.80-/ 

1/ 

0,30-/ 



3/21.60-/ 

10/20.60-/ 

11/ 

0.30-/ 



13/22.40-/ 

14/22,10-/ 

17/ 

0.00-/ 



15/21.00-/ 

16/22.20-/ 





19/22.80-/ 

20/21.40-/ 


■ 

Averages/Standard Deviations 





22.579 

21.633 


0.513 



1.253 

1.296 


0.370 


Corrected Averages/Standard Deviations 

22.439 21.918 0.453 

1.072 0.901 0.295 


X9073 

IM13-DDP 

4/ 0.40-/ 
13/ 0.10-/ 
8/ 0.20-/ 
14/ 0.70-/ 


16/ 0.50-/ 
6/ 0.50-/ 
10/ 0.50-/ 
20/ 0.40-/ 


12 / 0 . 00 -/ 
2 / 0 . 10 -/ 
6 / 0 . 00 -/ 
16/ 0.10-/ 


3/ 0.50-/ 
2 / 0 . 10 -/ 
12 / 0 . 20 -/ 
18/ 0.40-/ 


0.294 

0.217 


0.294 

0.217 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hsyk0001 



PM3000878974 


Test:PUFF CT 




X 9 0 7 3 

X 9 0 7 3 

X 907 3 



1M13-0 

IM13-D 

IM13-ODP 

Run: 

1 

1/ 

9.20-/ 

2/ 

8.90-/ 

3/10.00-/ 



19/ 

9.20-/ 

20/ 

9.10-/ 

17/ 9.60-/ 



5/ 

8.80-/ 

6/ 

9.50-/ 

7/10.00-/ 



9/ 

9.50-/ 

10/ 

9.50-/ 

13/10.00-/ 



11/ 

9.10-/ 

12/ 

9.60-/ 




15/ 

9.00-/ 

16/ 

9.10-/ 


Run: 

2 

13/ 

9.00-/ 

14/ 

9.00-/ 

15/ 9.40-/ 



1/ 

9.60-/ 

2/ 

9.20-/ 

5/ 9.40-/ 



3/ 

8.90-/ 

4/ 

9.30-/ 

9/ 9.60-/ 



7/ 

9.40-/ 

8/ 

9.10-/ 

19/ 9.20-/ 



11/ 

8.90-/ 

12/ 

9.20-/ 




17/ 

8.80-/ 

18/ 

8.90-/ 


Run: 

3 

9/10.10-/ 

10/ 

9.60-/ 

11/11.60-/ 



3/ 

9.70-/ 

4/10.30*/ 

1/12.00-/ 



7/10.10-/ 

8/ 

9.30-/ 

5/12.00-/ 



13/ 

9.30-/ 

14/ 

9.90-/ 

15/11.00-/ 



17/ 

9.40-/ 

18/ 

9.VO-/ 




19/ 

9.40-/ 

20/ 

9.40-/ 


Run: 

4 

5/ 

8.90-/ 

6/ 

9.20-/ 

7/10.70-/ 



9/ 

9.30-/ 

4/ 

9.40-/ 

1/11.20-/ 



3/ 

9.00-/ 

10/ 

9.30-/ 

11/ 9.30-/ 



13/10.60*/ 

14/ 

9.30-/ 

17/10.20-/ 



15/ 

9.50-/ 

16/ 

9.20-/ 




19/ 

9.30-/ 

20/ 

9.70-/ 



Averages/Stand.ard Deviations 
9.333 9.337 

10.325 

0.448 0.321 

0.966 


Corrected Averages/Standard Deviations 

9.278 9.296 10.325 

0.365 0.253 0.966 


X9073 

IM13-DDP 

1 / 10 . 00 -/ 
10/ 9.60-/ 
8 / 10 . 00 -/ 
14/ 9.90-/ 


16/ 9.30-/ 
6/ 9.40-/ 
10/ 9.40-/ 
20/ 9.00-/ 


12/11.50-/ 

2 / 12 . 00 -/ 

6/11.90-/ 

16/11.00-/ 


8/10.60-/ 

2 / 11 . 20 -/ 

12/10.60-/ 

18/10.10-/ 


10.344 

0.949 


10.344 

0.949 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hsyk0001 


PM3000878975 


Test :Nic 




X9073 

X9073 

X9073 

X9073 



IM13-0 

IM13-D 

XM13-ODP 

IM13-DDP 

Run: 

1 

1/ 

1.18-/ 

2/ 

1.17-/ 

3/ 

0.02-/ 

4/ 

0.02-/ 



19/ 

1.17-/ 

20/ 

1.17-/ 

17/ 

0.02-/ 

18/ 

0.02-/ 



5/ 

1.11-/ 

6/ 

1.23-/ 

7/ 

0.02-/ 

8/ 

0.02-/ 



9/ 

1.23-/ 

10/ 

1.21-/ 

13/ 

0.02-/ 

14/ 

0.02-/ 



11/ 

1.14-/ 

12/ 

1.25-/ 







15/ 

1.20-/ 

16/ 

1.22-/ 





Run: 

2 

13/ 

1.16-/ 

14/ 

1.16-/ 

15/ 

0.02-/ 

16/ 

0.02-/ 



17/ 

1.10-/ 

2/ 

1.18-/ 

5/ 

0.02-/ 

6/ 

0.02-/ 



1/ 

1.23-/ 

4/ 

1.17-/ 

9/ 

0.02-/ 

10/ 

0.02-/ 



3/ 

1.17-/ 

8/ 

1.05*/ 

19/ 

0.02-/ 

20/ 

0.02-/ 



7/ 

1.17-/ 

12/ 

1.04*/ 






3' 

11/ 

1.07-/ 

18/ 

1.16-/ 





Run: 

' 9/ 

1.25-/ 

10/ 

1.22-/ 

11/ 

0.02-/ 

12/ 

0.10*/ 



13/ 

1.15-/ 

4/ 

1.16-/ 

1/ 

0.00*/ 

2/ 

0.00-/ 



3/ 

1.19-/ 

8/- 

1.16-/ 

5/ 

0.02-/ 

6/ 

0.02-/ 



7/ 

1.20-/ 

14/ 

1.19-/ 

15/ 

0.02-/ 

16/ 

0.02-/ 



17/ 

1.10-/ 

18/ 

1.13-/ 







19/ 

1.09-/ 

20/ 

1.17-/ 





Run: 

4 

9/ 

1.21-/ 

6/ 

1.21-/ 

7/ 

0.02-/ 

8/ 

0.02-/ 



3/ 

1.12-/ 

4/ 

1.16-/ 

1/ 

0.05*/ 

2/ 

0.00-/ 



5/ 

1.09-/ 

10/ 

1.17-/ 

11/ 

0.02-/ 

12/ 

0.02-/ 



13/ 

1.20-/ 

14/ 

1,19-/ 

17/ 

0.02-/ 

18/ 

0.02-/ 



15/ 

1.19-/ 

16/ 

1.17-/ 







19/ 

1.21-/ 

20/ 

1.21-/ 






Averages/Standard Deviations 

1.164 1.173 0.020 0.023 

0.050 0.049 0.009 0.023 


Corrected Averages/Standard Deviations 

1.164 1.185 0.019 0.018 

0.050 ■ 0.031 0.000 0.007 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hsyk0001 




PM3000878976 


Test:H20 



X9073 

X9073 

X9073 

X9073 


IMl3-0 

XM13-D 

IM13-ODP 

TM13-DDP 

Run: 1 

1/ 

3.61-/ 

2/ 

3.88-/ 

3/ 

0.31-/ 

4/ 

0.14-/ 


19/ 

3.84-/ 

20/ 

2.96-/ 

17/ 

0.49-/ 

18/ 

0.16-/ 


5/ 

2.92-/ 

6/ 

4.02-/ 

7/ 

0.17-/ 

8/ 

0.09-/ 


9/ 

3.78-/ 

10/ 

4.08-/ 

13/ 

0.15-/ 

14/ 

0.01-/ 


11/ 

2.96-/ 

12/ 

3.59-/ 






15/ 

3.40-/ 

16/ 

2.99-/ 





Run: 2 

13/ 

2.51-/ 

14/ 

3.05-/ 

15/ 

0.38-/ 

16/ 

0.02-/ 


17/ 

2.71-/ 

2/ 

3.27-/ 

5/ 

0.54-/ 

6/ 

0.09-/ 


1/ 

2.39-/ 

4/ 

3.03-/ 

9/ 

0,53-/ 

10/ 

0.02-/ 


3/ 

2.93-/ 

8/ 

2.28-/ 

19/ 

0.49-/ 

20/ 

0.07-/ 


7/ 

2.06-/ 

12/ 

2.08*/ 





Run: 3 

11/ 

2.38-/ 

18/ 

2.99-/ 





' 9/ 

3.24-/ 

10/ 

4.06-/ 

11/ 

0.51-/ 

12/ 

1.16*/ 


13/ 

2.63-/ 

4/ 

3.01-/ 

1/ 

0.09-/ 

2/ 

0.00-/ 


3/ 

2.74-/ 

8/' 

3.21-/ 

5/ 

0.22-/ 

6/ 

0.06-/ 


7/ 

3 . 19 -/ 

14/ 

4.30-/ 

15/ 

0.17-/ 

16/ 

0.06-/ 


17/ 

2,27-/ 

18/ 

3 *94-/ 






13/ 

2.46-/ 

20/ 

3.32-/ 





Run: 4 

9/ 

3.74-/ 

6/ 

3.98-/ 

7/ 

0.59-/ 

8/ 

0,04-/ 


3/ 

3.47-/ 

4/ 

3.46-/ 

1/ 

0.42-/ 

2/ 

0.26-/ 


5/ 

3.42-/ 

10/ 

2.95-/ 

11/ 

0.21-/ 

12/ 

0.00-/ 


13/ 

3.32-/ 

14/ 

3.59-/ 

17/ 

0,48-/ 

18/ 

0.03-/ 


15/ 

3.12-/ 

16/ 

3.83-/ 






19/ 

3.49-/ 

20/ 

3.12-/ 





Averages/Standard 

Deviations 







3.026 


3.375 


0.360 


0.138 



0.521 


0.570 


0.168 


0.280 


Corrected Averages/Sfeandard Deviations 

3,026 3.431 0.360 0.070 

0.521 0.510 0.168 0.070 


» 

*« 

t urn r" i || - 1 ■ * "W "***” 8 "* ’ 

' Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hsyk0001 



